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Le service My NCBI de PubMed 

My NCBI est un service de PubMed qui fait office de coffre-fort et d’outil de veille. II range les references que vous souhaitez conser- 
ves II « actualise » les resultats des equations de recherche que vous avez formulees. II a de nombreux concurrents, mais il a I’avan- 
tage d’etre a votre disposition a partir de n’importe quelle machine. My NCBI est dans le « Cloud ». 


« Patte blanche » 

Le coffre-fort est ferme a cle. Pour obtenir 
cette cle, vous devez creer un compte My 
NCBI et decider des parametres de votre 
« Sesame » (login et mot de passe). C’est 
gratuit et le formulaire a remplir n’est pas 
indiscret. Vous pouvez meme ne pas don- 
ner votre adresse e-mail si vous n’envisa- 
gez pas le « push » de la veille dans votre 
boTte aux lettres. Muni de votre cle, vous pou- 
vez acceder a votre coffre-fort a partir de 
n’importe quel micro-ordinateur. 

Votre compte etant cree, I’activation du ser- 
vice « My NCBI » affiche le tableau de bord 
de votre activite. Dans la partie droite : les 
equations sauvegardees, les references ran- 
gees et les filtres selectionnes. Dans la par- 
tie gauche, votre bibliographie personnels 
(vos articles indexes dans MEDLINE) et votre 
activite recente. 

Les boTtes de rangement 

Les equations de recherche dont vous sou- 
haitez suivre les resultats sont conservees 
dans la boTte des « saved searches ». Dans 
cette boTte est indique, pour chaque equa- 
tion sauvegardee, le nombre de references 
nouvelles depuis votre derniere visite. Un clic 
de souris sur ce nombre affiche ces refe- 
rences et remet le compteur a zero. 

Pour mettre une equation dans la boTte de 
surveillance, vous affichez son resultat et cli- 
quez sur « save search » (sous la fenetre 
d'interrogation). Apres, vous avez le choix 
entre faire du pull (et vous consultez votre 
boTte regulierement) ou faire du push (et vous 
demandez a ce que les resultats de la veille 
soient envoyes dans votre boTte aux lettres). 
Le rangement des references a conserver 
est simple. Dans la page de resultats, vous 
cochez les references a classer. Vous cliquez 
sur I’intitule du menu deroulant « send to », 


selectionnez « collections » et activez « add 
to collections ». Les references sont envoyees 
dans la boTte collections et vous les rangez 
soit dans une collection existante, soit dans 
une nouvelle collection que vous creez. 

Votre selection personnelle 
de filtres 

La partie gauche de la page de resultats 
est occupee par la liste des filtres (les « limi- 
tes » de I’ancienne version de I’interface Pub- 
Med). En haut de la partie droite, vous etes 
invite a creer votre liste personnelle de fil- 
tres (manage filters). Cela se fait dans le 
cadre du tableau de bord prevu a cet effet. 
Ces filtres appartiennent a plusieurs cate- 
gories. Les principales sont « popular » et 
« properties ». Vous faites votre choix parmi 
ces categories sans depasser 1 5 filtres. La 
plus grande partie de ces filtres sont ceux 


que vous trouvez dans la partie gauche de 
la page de resultats. Si vous utilisez de fagon 
privilegiee certains de ces filtres (review, 
french, published in the last 5 years, prac- 
tice guideline, randomized controlled trial, . .), 
ils seront plus faciles a activer dans la par- 
tie droite de I’ecran que dans le cadre de 
gauche. 

Enfin, le module de creation des filtres vous 
donne la possibility de creer vos propres 
filtres. Cela peut etre tres interessant si vous 
avez I’habitude d’associer plusieurs filtres. 
Un exemple simple: les revues publiees au 
cours des 2 dernieres annees (review [pt] 
AND published in the last 2 years [dp]). Un 
autre exemple : les revues systematiques 
accessibles en texte integral et publiees dans 
les 1 20 « Core Clinical Journals » (systematic 
[sb] AND free full text [filter] AND Core Cli- 
nical Journals [filter]). • 


LA CONCURRENCE EST RUDE 


My NCBI n’est pas le seul outil a 
stocker des references et a faire de la 
veille sur les equations de recherche. 

II entre en concurrence avec : 

- les gestionnaires de references du 
type EndNote, Zotero ou Wizfolio pour 
le stockage ; 

- les fils RSS accroches aux equations 
de recherche de PubMed pour la 
veille*. 

My NCBI ne fait pas le poids avec les 
gestionnaires de references qui, en 
dehors de leur fonction de rangement, 
integrent les references dans les textes 
au format Word destines a etre 
publies. C’est I'interet de ces 
gestionnaires qui participent 
efficacement a la mise en place de la 
bibliographie d’un article. 


My NCBI est aussi concurrence dans 
ses fonctions de veille par les fils RSS. 
La simplicity d’utilisation de ces fils 
(usability) est un atout, surtout lorsque 
le navigateur (Explorer, Firefox ou 
Safari) fait office de lecteur de flux. 
Pendant longtemps, I'avantage 
de My NCBI a ete d’etre dans le Cloud 
(c’est-a-dire externalise et done 
accessible a partir de n’importe quel 
ordinateur). Aujourd’hui, certains de 
ses concurrents sont aussi dans le 
Cloud comme EndNote Web, Wizfolio 
ou I’agregateur de flux RSS Netvibes. 


* Le logo RSS est situe dans la page 
de resultats sous la fenetre d’interrogation. 
II suffit de quelques dies de souris pour 
integrer le flux dans le navigateur. 
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